Najukochańszy mąż i ojciec 


WŁODZIMIERZ 


TYMCIK 


notariusz 


przeżywszy lat 70, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 12 stycznia 1953 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce 
wiecznego spoczynku nastąpi w środę dnia 14 b. m. o godzinie 14-tej, 
na który-to smutny obrzęd zapraszają w głębokim żalu pogrążeni: 

żona, córka i zięć. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w czwartek dnia 15 bm. o godz. 9 rano w kościele 
parafialnym św. Mikołaja. 


